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Man konnte nun T als Abszissen, c als Ordinaten auftragen. Dann ware dQ = cdT ein zwischen zwei benachbarten Ordinaten liegender Flachenstreifen und die ganze zwischen zwei Temperaturen zugefiihrte Warme Q ware die Flache zwischen den entsprecheoden Ordinaten, ganz wie bei der mechanischen Arbeit.
Dieses Verfahren ware nur fur Zustandsanderungen mit konstanter und endlicher spez. Warme (cp = konst., cy = konst., c = konst.) bequem, fur die isothermischen und benachbarte nicht anwendbar und im allgemeinen Falle umstandlich und unpraktisch. Zur graphischen Darstellung von Warmemengen findet es deshalb keine Verwendung, auBer etwa bei der Bestimmung von cp oder cv aus Versuchen.
Auf dem folgenden Wege ergibt sich ein fiir alle Falle ge-eignetes Verfahren zur Darstellung der Warmemengen, das nicht nur auf Gase, sondern auch auf Dampfe anwendbar und von allge-meiner Bedeutung ist.
Bei der Verrichtung mechanischer Arbeit, etwa durch ge-spannte Gase, ist die Kraft, der Gasdruck, das eigentlich treibende, arbeitende Element. Der Weg, beim Gase die E/aumanderung, ist nur die unerlaBliche Bedingung, daB die Kraft Arbeit leistet. Der Wert der absoluten Arbeit ist durch das Produkt pdv aus absolutem Gasdruck und Baumanderung, bzw. durch pm(v — VQ) bei endlichen "Zustandsanderungen mit veranderlichem oder unveranderlichem Druck bestimmt.
Nun ist auch die Warme, wie die mechanische oder elektrische Energie, eine Energieform besonderer Art. Man kann daher fragen, welche WarmegroBe der treibenden Kraft der mechanischen, der Span-nung der elektrischen Energie entspricht. Dies ist offenbar die Tem-peratur, das MaB fiir die ,,Spannkraft" der Warme, fiir ihre 3,In-tensitat". Der TemperaturiiberschuB iiber die Temperatur der Um-gebung ist ja auch fiir den verfiigbaren mechanischen Energiewert der Warme die maBgebende BestimmungsgroBe, ganz wie dertJber-druck des Gases fiir die Nutzarbeit. Ohne entsprechend hohe Temperaturen haben die groBten Mengen von Warroeenergie geringen oder gar keinen mechanischen Wert.
Will man nun den Absolutwert der Warmeenergie, die Warme-menge, als ein Produkt darstellen, in dem die absolute Temperatur T, entsprechend dem absoluten Druck der mechanischen Energie, als der eine Faktor auftritt, so hat man analog
dL~pdv
zu setzen                               dQ =
Hierin ist dS die elementare Anderurig derjenigen noch unbe-kannten BestimmungsgroBe der Warmeenergie, die dem Weg oder der Raumanderung (dv) der mechanischen Energie entspricht.
Fiir endliche Warmemengen Q, die mit veranderlicher Temperatur (entsprechend dem veranderlichen Druck) arbeiten, ware analog
Jj ==pm (y — y0)
zu setzen                           Q = Tm (8 — $0),
mit Tm als Mittelwert der veranderlichen Temperatur. dem Gewicht des er warm ten Wassers kann die iibertragene Warmemenge berechnet werden (Kalorimeter).
